je 
MICHAL DABROWSKI 


architekt Budownictwa miejskiego w Krakowie 


przeżywszy lat 55, zasnął w Panu dnia I-go czerwca 1933 roku. 


Pogrzeb z kaplicy cmentarza rakowickiego odbędzie się w poniedziałek dnia 5 b. m. o godz. 5 popol., 
o czem zawiadamia 


stroskana żona z córką i rodziną. 


pockzesowy ONUFREGO FIUTA Smita Miedo 


w Krakowie, ul. Grzegórzecka L. 7. — Tel. Nr. 141-05 1 102-48. 


